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* nou de emonacion apagada-indeterminada loyrada apoyando lot dedos de la mano izq. 
ligeramente sin (legar a la trastiera. Pulsar normalmente la derecha. Se logra mejor 
tonoridad apoyando el borde de la una (m.izq.). 











